Ks, Wincenty Cybulska 
Kanonik tyt. Przemyski, Proboszcz Starcmiejski, 


przeżywszy 65 lat, po przyjęciu Ostatnich Sakramentów, zakończył żywot doczesny 
dnia 12. Grudnia 1880. 
Wyprowadzenie zwłok do kościoła w Staromieściu nastąpi 14. b. m 
dzinie 3 po poludniu, a pogrzeb 15. b. m. rano. 
O udział w Nabożeństwie i o modlitwę za spokój duszy Jego uprasza się. 


Siaromiescie, dnia 15. Grudnia 1880. 


Rzeszów, Druk J. . Pelara. 
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